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    Este livro surgiu de um sonho que tinha de compartilhar meu conhecimento não só com os usuários de aparelhos auditivos, mas com os familiares e profissionais da saúde. Quem já não teve alguém na família que, embora querendo disfarçar, apresenta sinais de que não está ouvindo bem? É aí que começam os problemas para todos os lados envolvidos. Quem está sentindo a deficiência e quer disfarçar assume uma atitude que só tende a piorar a situação. E quem faz que não está notando, para não constranger, também está ajudando a piorar. Um aparelho auditivo pode acabar com todas estas dificuldades. Já passou do tempo em que as pessoas precisavam, digamos assim, se envergonhar de procurar o auxílio médico com medo de precisar colocar aparelhos auditivos.


    Eles eram grandes, incomodavam e não promoviam fácil adaptação. Hoje em dia, com as novas tecnologias, cada dia que passa os aparelhos se tornam mais sensíveis, com maiores facilidades de sintonia, menores e com design que se adapta perfeitamente aos pacientes.


    Neste livro, vamos apresentar alguns tópicos que podem ajudar a esclarecer quem passa pelo problema de falta de audição, labirintite, direitos dos deficientes auditivos, implante coclear, perda auditiva na população jovem, desafios e benefícios do aparelho auditivo e, é claro, não poderia deixar de falar um pouco sobre um tema muito pedido que é o zumbido.


    Este livro foi escrito com muito carinho e amor. Desejo a todos excelente leitura.


    A Autora
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